VikipeediA 

Toli keel 


Toli keel on hikake keelte hulka kuuluv keel, mida 
räägivad tolid Hondurases.^ 

2012. aastal oli umbes 300 toli keele kõnelejat.^ 
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■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/tolll241 
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